༄༅། །པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པ་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་བཞུགས་སོ།། 
ཨོ་སྭ་སྟི། བཅོམ་ལྡན་འདས་པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པ་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་བསྒོམ་པར་འདོད་པས། 


བདག་དང་འགྲོ་བ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཇི་སྲིད་བྱང་ 

ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཡི་དམ་དཀྱིལ་ 
འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་ 
སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །དམ་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །འཕགས་པའིེ་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐྱབས་ 
སུ་མཆིའོ། །བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ། 
དེའི་ཕྱིར་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་བླང་བར་བགྱིའོ། །ཨོཾ་སྭ་ 
བྷ་ཝ་ ཤུདྷ་སརྦ་རྷརླ་སྭ་བྷ་ཝ་ཤཱདྡོཉཧཾ། སྟོང་པར་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཕཾ་པདྨ་མཆྫ་ལ། ཨ་ཙནྡྲ་མངྫ་ལ། 
མ་སྲུར་མྫ་ལ། རུ་ཏྲ་བཾ། པྨདྨ་ཉི་ཟླ་བདུད་ནག་ཕོ་མོའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ། ཐཱིམླ་ར་ན་ཕཊ། སཾ་ཧ་ར་ན་རཱུཾ། 
ཧྷིཿིག་དམར་ནག་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱར་པ་ལས། བདག་ཉིད་པདྨ་དབང་ཆེན་ཞལ་ 
གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། ཕྱག་གཡས་ཅན་དན་གྱི་བེང་ཆེན་ནམ་མཁའ་ལ་འཕྱར་བ། གཡོན་སྡིགས་མཛུབ་ 
ཐུགས་ཀར་མཛད་པ་ལ་བསྐལ་པའི་མེ་འབར་བ། སྤྱན་གསུམ་སྡང་མིག་ཏུ་གཟིགས་པ། ཞལ་མཆེ་བ་ 
གཅི་གས་ཤིང་ལྡགས་འདྲིལ་བ། སྨིན་མ་དང་སྨ་ར་དང་དབུ་སྐྲ་ཁམས་སེར་གྱེན་དུ་འབར་བ་དང་། དབུ་ 
གཙུག་ན་རྟ་མགོ་སྔོ་ལྗང་རྟ་སྐད་འཚེ་ར་བས་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་པ། མི་མགོ་སྐམ་པོ་ལྔའི་དབུ་རྒྱན། 
ཚལ་དབུས་དབུང་རྒྱན་ཐོད་པ་སྐམ་ཆློན་ལྔ་བཅུ་ཚར་གསུམ་གྱིས་དོ་ཤལ་བྱས་པ། སྦྲལ་རིགས་བཞི་དང་ 
རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བས་སྐུ་ལ་སྤྲས་པ། གླང་ཆེན་གྱི་ཀོ་ཆཱོན་དང་ཞིང་ཆེན་གྱི་གཡང་གཞིའི་སྟོད་གཡོགས་ 
གསོལ་བ། སྟག་ལྤགས་རློན་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན། ཁམས་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའེ་རྡོ་རྗེའི་ཁྱུང་ 
གཤོག་སྔོན་པོ་གདེངས་པས་བར་སྣང་ཁེངས་པ། ཞབས་གཡས་བསྐུམ་ཞིང་གཡོན་བརྐྱང་བའི་གྱད་ཀྱི་དོར་ 
སྟབས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དཔུང་འབར་བའེ་དབུས་ན་བཞུགས་པ། དེའི་དཔལ་བར་ཨོཾ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ 


པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པ་དཔའ་བོ་གཅི ག་པ། 1] 


ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་ལས་འོད་འཕྲོས་པས་རང་བཞེན་གྱི་གནས་ནས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ 
ཐམས་ཅད་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས། ཛ་ཤཱཾ་བཾ་ཧོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ། ཧྩ་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་ 
ཨ་བྷི་ཏཉྱ་མཾ། ཞེས་བརྗོད་པས། བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་སྔོན་པོ་རྡོ་རྡེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་བསམ། 
རང་གི་ཐུགས་ཀར་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་དྷིཿཾག་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་མདུན་ 
ནས་བརྩམས་ཏེ་གཡས་སྐོར་དུ། བྲར་ཀྲོ་ཧྷ་ཧ་ཡཾ་ཤྲཾ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧྷུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་རྣམས་ཁ་དོག་དམར་པོ་ 
ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱད་སྦྱངས། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ 
མཆོད་པ་ཕུལ། དེ་དག་གི སྐུ་གསུང་ཐུག ས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་ 
བསྡུས་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ཞིང་། ཏིཛཛྲ་ཀྲོ་ཧྷ་ཧ་ཡཾ་ཐྲཾ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧྷུ་ཕཊ། ཅེས་བརྒྱ་རྩ་ལ་ 
སོགས་པ་ཅི་ནུས་བཟླས་པའེ་མཐར། ཧ་ཡཾ་ཤྲཾ་ཝ། ཨརྒཾ། པདྱཾ། པུངྲེ། ཇངྲེ་། ཨ་ལོ་ཀེ གནྡྷེ། ནི་ཝི་ཏེ། ཤཔྟ་ 
པྲ་ཏ རྩ་ཡེ་སྭཱཧཱ། མདཱ་པྱར་ཨྭ་མོ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁ་ཧི། མཧཱ་རཀཀ་ཁཱ་ཧི། མཧཱ་བ་ལི་ཏ་ཁཱ་ཧཱི། དྷིཿ རྒྱལ་བ་ཀུན་བདག་ 
ཆོས་སྐུ་པདྨའི་གདུང་། །ཆོས་རྗེ་འོད་དཔག་མེད་པ་ཆོས་རྗེ་ཆོས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་སྤྲལ་བྷིཿཕས་རྔམས་ 
ཆེན་སྐུ། །རྟ་མགྲིན་རྟ་སྐད་བཞད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད། དགེ་བ་འདི་ཡིས་བདག་ 
སོགས་སེམས་ཅན་རྣམས། །པདྨ་རྒྱལ་པོའི་གོ་འཕང་མཆོག་ཐོབ་ནས། །མ་རིག་ལྡོངས་པའེ་སྐྱེ་ཚོགས་ 
ཐམས་ཅད་ལ། །རོལ་པའི་རྟ་སྐད་ཕྱོགས་བཅུར་སྒྲོག་པར་ཤོག །ཅེས་པའི་སྨོན་ལམ་བཏབ། དེ་ལྟར་ཁྲག་ 
འཐུང་དཔའ་གཅིག་གི །སྒྲུབ་ཐབས་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ་འདི། །དང་པོའི་ལས་ཅན་ཉམས་ལེན་ཕྱིར། །བནྡྷེ་བློ་ 
གསལ་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར།། །།དགེའོ།། །། 


